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1 お客様 の 正常 を 使用 状態 の も と で 、 保 証 期 間 内 に 族 隊 し た 場合 は 、 お 買い 上 - げ の 販売 店 も し 
く は 当社 に 、 本 保証 草 を ご 提示 の うえ お 申し 出 く だ さい 。 () < 頂 MARUHAMA =4C じ 人 
2 次 の 場合 は 保証 期間 内 で も 有料 修 理 と な り ま す 。 
本 保証 書 の ご 提示 が な い 場 合 。 
う 本 保証 章 に 、 お 買い 上 げ 販 売店 名 、 捧 印 、 お 買い 上 げ 日 、 な どの 記載 が な い 場合 0 o 6 mn 
3③ お客様 に よる 輸送 ・ の 事故 に より 故障 ・ 破 損し た 場合 。 ] 5 0W コン バク トイ ン / トー ダー 
お 客 様 の お 取り 扱い で な いた め に 生じ た 故障 ・ 破 損 の 場合 。 
地 志 ・ 水 害 等 の 天災 地変 が 原因 で 故障 ・ 破 損し た 場合 。 


の 販売 店 と 中 社 以外 に よる 不当 修理 、 改 造 等 に よる 故障 ・ 破 損 の 場合 。 本 器 は 車 の バッ テリ ー(DC12V) を 家庭 用 電源 (AC100V) に 変換 する 電 
の 国外 で の 使用 に よっ て 生じ た 故障 ・ 破 損 の 場合 。 子 機器 で 、 最 大 150W まで の 家電 製品 が 使用 出来 ます 。 
され た 使用 方 法 お 注意 事項 に 反する お 取 ! * に よっ ンー 内 き ーー 
て た 系 の BR 男 先 進 の 回 路 技 術 (/ ソ ルス 貼 変 調 方 式 ) を 駆使 する 事 に より 小型 軽量 人 
2 本 を 実現 
各 上 = 一 車 の シガー ライ ター ソケット に 本 器 の シガー プラ グ を 差し 込む だ け の 
で の 放 2 行 は いね た し か ね ます 。 記 載 事項 を ご 確認 の うえ 、 本 取扱 説明 益 か ら 切り 離さ ず に 、 イー ジー コネ クシ ョ ン 。 
切 【 | 
@ 保 証 半 記載 面 に 、 販売 店 ・ お 買い 上 げ 日 な どの 所 定 事項 が 記入 きれ て いな いも の は 、 無 効 と な 圏 過 負 荷 保護 回 路 、 入 力 電源 の 逆 接続 保護 回 路 、 低 入力 電圧 時 庶 断 回 路 等 
り ま す 。 も し 、 記 入 が な いり 場合 は 、 販 売店 に お 申し 出 く だ さい 各種 保護 回 路 に より 車 の バッ テリ ー、 接 続 器具 、 又 は 本 器 を 思わ ぬ 事 故 
@ 人 証 員 内 で も 、 無料 修理 規定 の (2 ) に 設 当 する も の は 、 有料 と な り ます の で ご 了 了 下 さい 。 より 確実 に プロテクト 。 
この 保証 書 は 、 本 製品 が 国内 で 使用 され る 場合 に 限り 有効 で す WI 
し トーWPee み ーー 田 の コン セン ト ア ウト ブッ ト で 小型 で も ビッ グ パ ワー。 
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注意 の 必要 な 器具 
云 立 ー に テレ ビー スタ ン バ イ 機能 付 テ レビ は 、 電 源 を 「ON」 し た 時 表示 の 消費 
部 の 名 称 と は た ら 電力 より 約 35 倍 の 電力 を 必要 と し 、 電 源 が 入ら な いも の も あり ます 。 
AC 悪 源 ス イッ チ uH カコ セア 9 了 ジ ポッ トー 器具 に 表示 し て ある 消費 電力 の 、 約 3ー5 倍 の 電力 
この スイ ッ チ を ON に する と 使用 器具 (AC100V) の 電源 RE ーー a た 際 
出力 コン セン ト よ り AC100V ブラ グ を この コン セン ト に 人 @ 冷 成 庫 、 扇 風 機 一 器具 に 表示 し て ある 消費 電力 の 、 約 5 一 10 倍 の 電力 を 
が 敵 谷 され ラン プ が 点 困 し ます 。 差し 込ん で 下さ い 。 必要 と し ます 。 
LED ラ ジ ツ プ モー ター 使用 の 器具 
MPCT 
Aura DC-4C 史 品 ぐに 表示 し て ある ワッ ト 交 と 共生 体 で 必要 と する 消 力 は 
の 10A ヒ ュー ズ 入 り 異な り 
rs 二天 ※ 本 回 5 の 時 を テス ター で 計っ た 場合 、 約 70BOV し か 表示 し ませ ん 
に 差し 込ん で 下さ い 。 が 、 負 荷 を か けた 状態 で 100V 出 力 し ます の で 使用 上 問題 は あり ませ ん 。 
(本 器 の 出力 波形 は 疑似 下弦 波 で 、 正 弦 波 で 計っ た 数 値 と 異な り ま す 。) 


ら | 使用 上 の ご 注意 ! 
使 用 方 法 ] 車 の 走行 中 に 本 器 を 使用 する 際 は 、 コード 類 等 が 運転 の 障害 に な ら な いよ う 


※ 自 動車 の エン ジン を か け 、 ア イド リン グ 状 態 に し た 後に 、 次 の 手順 に 従っ て 使用 し て 下さ い 。 に 注 其 し て 下さ い 。 の 5 
1 車 の シガー ライ ター を 抜き 取り 、 本 器 の シガー プラ グ を 差し 込ん で 下さ い 。 ら . 本 詳 の ケー ス が 放 昧 器 を 兼ね て いま す の で 、 各 で 変形 し 易い 物 等 の 上 に 置い 
※ 本 品 は DC12V 車 専用 で す の で 他 の 電圧 を 使用 し て いる 車 ( ト ラッ ク 等 ) に は 絶対 に 使用 し な いで 下さ い 。 ーー 5 
ら コン セン ト に 器具 の 電源 プラ グ こ 差 し 込み 、 本 器 の 電源 スイ ッ に ビジ ジルグ 隔 [ 8 バッ テリ ー ぷり の 原因 と な り ま す の 
RE で お 止め くだ さい 。 使 用 し か い 時 は 出力 の スイ ッ チ を 切っ て お いて 下さ い 。 
3 最後 に 使用 する 器具 の 時 涯 スイ ッ チ を 入れ て 下さ い 。 4 骨 負 双 は 温度 上 昇 に お いて 本 回 が 自重 的 に OFF に な り ます (保護 回 作動 
に て 易 合 し 遇 り 二 | 日 N に 】 ET 温 ょ ご 8 N 
PPPPNshiepdis 時 CO 上 人 再 作動 に は 多少 の 時 間 が か か り ま す 。 (本 串 内 部 の 温度 下降 
作石 し ます の 凡 作 スイ ッ チ を 切り 人 用 員 の 内 、 苫 け に 反 続 に 関 違い 5. 次 の よう な 場所 で の 使用 は 避け て 下さ い 。 
が 無い が 確認 し て 下さ い 。 Pb 又 、 雨 水 、 塩 水 の あ た る 所 。 
NN ゆ ほ こ 喝 所 。 
用 傍 例 及び 使用 範囲 6 車内 に 取付 ける 場合 は 温 風 の 吹 き 出し 口 近辺 を 避け て 下さ い 。 又 、 急 ブレ ー 
用 作例 キ 、 急 カー ブ の 際 、 本 器 が 外れ な いよ う 確 実に 固定 し て 下さ い 。 
信 小 型 テ レビ @ ビ デオ ビデ オカ メラ ラジカセ 7. 使 用 する 機器 の 合計 消費 電力 が 150W を 超え な いよ う 注 意 し て 下さ い 。 
カラオケ  。@ ワ ー プ ブロ  @ フ ァ ミ コン テー ブレ コー ダー 定格 ・ 仕様 
※ そ の 他 、AC100V、 最 まで の 電気 製品 。 es 
IQ 禁止 | 次 の よう な 製品 、 器 具 は 絶対 に 使用 し な いで 下さ い 。 iD に トー 財 家 ME 
つ な 毅 品 、 只 は 絶対 に 使用 出力 電圧 : ACIOOV 変換 効率 : 約 90% 
@⑯ タ イマ ー、 計 測 器 等 、 精 密 な 周波 数 を 必要 こす る も の 。 最大 出力 ・ 150W (MAX) 使用 温度 範囲 : 一 0 て C+40C 
@ 導 大 座高 圧 ボ ンプ 等 、 走 動 加 力 の 大 き な も の 。 回 路 方 式 ・ パルス 巾 変調 (PWM) 方 式 出力 周波 数 : 55Hz 
@ 坦 気 毛布 、 調 光 器 等 、 正 弦 波 で し か 使用 出来 な いも の 。 保護 装置 : 週 負荷 保護 回 路 、 逆 接続 保護 回 路 、 低 入力 電圧 時 遮断 回 路 
@ イ ン バ ー タ ーー 方式 、 ラ ピッ ドス ター ト 方 式 の 蛍光 条 。 寸法 / 重 量 : 90( 幅 ) x44 ( 高 さ ) X 125 (奥行 ) mm 


@ 一 部 スイ ッ チ 方 式 の 製品 は 使用 出来 ませ ん 。 


